HEATING SURFACE IN STANDARD PIPE
Length of Pipe in Ft.	Size of Pipe									
	X	l	IX	1H	2	2*A	3	4	5	6
1	.275	.346	.434	.494	.622	.753	.916	1.175	1.455	1.739
2	.5	.7	.9	1.	1.2	1.5	1.8	2.4	2.9	3.5
3	.8	1.	1.3	1.5	1.9	2.3	2.7	3.5	4.4	5.2
4	1.1	1.4	1.7	2.	2.5	3.	3.6	4.7	5.8	7.
5	1.4	1.7	2.2	2.4	3.1	3.8	4.6	5.8	7.3	7.7
6	1.6	2.1	2.6	2.9	3.7	4.5	6.6	7.	8.7	10.5
7	1.9	2.4	3.	3.4	4.4	5.3	6.4	8.2	10.2	12.1
8	2.2	2.8	3.6	3.9	5.	6.	7.3	9.4	11.6	13.9
9	2.5	3.1	3.9	4.4	5.6	6.8	8.2	10.6	13.1	15.7
10	2.7	3.5	4.3	4.9	6.2	7.5	9.1	11.8	14.6	17.4
11	3.	3.8	4.8	5.4	6.8	8.3	10.	12.9	16.	19.1
12	3.3	4.1	5.2	5.9	7.5	9.	11-	14.1	17.4	20.9
13	3.6	4.5	5.6	6.4	8.1	9.8	11.9	15.3	18.9	22.6
14	3.8	4.8	6.1	6.9	8.7	10.5	12.8	16.5	20.3	24.3
15	4.1	5.2	6.5	7.4	9.3	11.3	13.7	17.6	21.8	26.1
16	4.4	5.5	6.9	7.9	10.	12.	14.6	18.8	23.2	27.8
17	4.7	5.9	7.4	8.4	10.6	12.8	15.5	20.	24.7	29.5
18	5.	6.2	7.8	8.9	11.2	13.5	16.5	21.2	26.2	31.3
19	5.2	6.6	8.3	9.4	11.8	14.3	17.4	22.3	27.6	33.1
20	5.5	6.9	8.7	9.9	12.5	15.	18.3	23.5	29.1	34.8
25	6.9	8.6	10.9	12.3	15.6	18.8	22.9	29.3	36.3	43.5
30	8.3	10.4	13.	14.8	18.7	22.5	27.5	35.3	43.6	52.1
35	9.6	12.1	15.2	17.3	21.8	26.3	32.	41.1	50.9	60.8
40	11.	13.8	17.4	19.8	24.9	30.1	36.6	47.	58.2	69.5
45	12.4	15.6	19.5	22.2	28.	33.8	41.2	52.9	65.5	78.2
50	13.8	17.3	21.7	24.7	31.1	37.6	45.8	58.7	72.7	87.
55	15.2	19,0	23.9	27.1	34.3	41.3	50.4	64.6	80.1	95.6
60	16.6	20.8	26.0	29.6	37.3	45.2	66.	70.5	87.3	104.3
65	18.0	22.6	28.2	32.1	40.5	48.8	59.5	76.4	94.5	112.9
70	19.4	24.2	30.4	34.6	43.5	52.7	64.1	82.3	101.9	121.7
75	20.7	26.0	32.6	37.1	46.6	66.5	68.7	88.1	109.1	130.4
80	22.	27.7	34.7	39.6	49.8	60.2	73.3	94.0	116.4	139.1
85	23.4	29.4	36.9	42.0	53.4	63.9	77.8	99.9	123.7	147.9
90	24.8	31.1	39.1	44.5	56.	67.8	82.4	105.8	130.9	156.5
95	26.2	32.9	41.2	46.9	59.6	71.5	87.2	111.6	138.2	165.2
100	27.5	34.5	43.4	49.4	62.2	75.3	91.6	117.5	145.6	173.9
108